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Beobaehtungen des 

angestellt mit deni Zehnzoller 


1880 

i 

1 

I 

' 

Mittlere 
Zeit Genf 

a '- 

& 

— a 

— * 

| &—6 

Vergl. 

AR^ 

i 

Decl. ^ 

, 

Para 

a 

llaxe 

d 

Septbr. 

22 

' 7 '> 57 m 46 s 

— 0“ 3 s 77 


4 

22 h 54 m 25 s 5 S 


— o s 26 


> 

22 

8 4 18 



— 5' 6"2 

7 


4-6° 48' 13 "1 


+ 5"3 

> 

23 

1 

i 7 47 54 

i 

+ 1 

7.19 

- 5 17-8 

10. ij 

22 53 51-50 

6 37 14.8 

—0.26 

+ 5-3 

> 

24 

8 1 53 

+ 4 

3-87 

— 2 28.9 

10.14 

22 53 19-25 

6 26 2.1 

—0.23 

+ 5-3 

> 

25 

j 7 56 21 

— 2 

49-32 

4 1 49-9 

18.20 

22 52 47.80 

6 14 44.2 

—0.24 

4 5-3 

» 

27 

OO 

— 6 

13-75 


8 

22 51 47-53 


—0.16 


> 

27 

| 9 9 4 i 



- 7 35-9 

20 


5 5 i 4 -i 


4 5-3 

1 

29 

11 46 0 

— 0 

4-79 

— 1 28.4 

1 4 • 1 3 

22 50 48.79 

5 26 39.2 

-j-o . 15 

+ S- 2 

» 

30 

8 3 28 

+ 0 

7.89 

4 5 17-9 

24.20 

22 50 27.17 

5 16 36.2 

—0.20 

4 5-4 

October 

1 

7 54 0 

— 0 

16.26 

— 6 ti . 

24.2 

22 50 3.02 

5 5 6.4 

—0.21 

4 5-4 


2 

8 10 0 

— 0 

4.48 

— 0 35.1 

29.20 



—0.18 

+ 5-4 


8 

| 7 8 45 

i 

+ 0 

23.19 

4- 6 27.3 

24.20 

22 47 57-38 

3 42 44 -i 

—0.23 

4 5-6 

> 

9 

1 

| 10 8 50 

! 

i 

+ 0 

to.04 

— 6 30.9 

6 .1 

22 47 44.23 

3 29 45-9 

+0.09 

+ 5-5 


Genf, den 13. October 1880. 
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Cometen 

der S t e 

von Faye, 

rnwarte z u Genf, 

2345 

270 

* * 

! - 

Vergleichstern 1880.0 

a \ 6 

Autoritat 

Bemerkungen. 

\h . 

— i s 18 j 

1 

\ 

2 2 11 5 4“ 24 s 92) 

i 

Arg. 605098 

Sehr unsichere Beobachtung bei auf- 
gehendem Monde. 

— 7 0 

|+ 6»52'5o"3 



—2.19 —14.6 

! 

22 52 39.88 6 42 3.7 

W 221*1069 


1 

* 

7 

22 49 IO.96 6 28 2.0 

Arg. 6°5084 


1 

tsi 

_V»_ 

1 

to 

. 

22 55 32.69 6 12 25.2 

Arg. 6° 5103 


! 

-I- 75 ; 

I 

j — 6.2 

1 

22 57 56.841 

! 

f 

1 ! 

i 5 58 10.8 

Vs (Arg. 5°5123 -fW 22'* 1198) 

i ; 

i 


1 

— 1.96 -j- 4.8 

22 50 49.19 5 27 38.4 

W 22 ]l I 03 I 

Auge und Ohr. 

—2.35 — 1.6 

1 

22 50 14.87 5 10 49.1 

W 221*1014 


1 

—2.41 +11.4! 

! 

» » 

» 

i 

Beobachtung sehr unsicher (Nebel). 

; 

1 

i 

22 49.40 4 51.7 

I 

Arg. 404922 

i 

j 


i 

- 1.79 — 1-2 

22 47 29.82 3 35 47.6 

i 

W 22'*964 j 

i 


i 

— 2.02 5.2! 


1 

i 

i 

1 

Comet sehr schwach. 

Dr. M. Wilhelm Meyer* 

Assistent. 






